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Anuncio - lunes 05 de octubre de 2026



Autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción del proyecto de
repotenciación de la línea a 220 kV Mediano – Pont de Suert, en las
provincias de Huesca y Lleida.

Resolución por la que se otorga a Red
Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción del proyecto de
repotenciación de la línea a 220 kV Mediano – Pont de Suert, en las
provincias de Huesca y Lleida.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-399009dd.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/51c82492-bbe2-11f1-8f49-00163e2193df/8bbe1c0b-bd93-11f1-bba0-00163e2193df/Resol-AAP-AAC-L220kV_Mediano-Pont_de_Suert_firm_pdf-ANEXO-CORREGIDO_2.pdf
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